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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 910 

29 Δεκεμβρίου 2006 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 


Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 


Αριθμ. Διακ. 35 

Είδος Σύμβασης: ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΐΐΙ^οπίιοερΓίαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 5 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 
60.000,00 €. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 12 Μαρτίου 
2007 ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13 Μαρτίου 
2007, ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηάοερίΙαΙ.ΟΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 


Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 


Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 


Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 


( 2 ) 


Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 


Αριθμ. Διακ. 36 

Είδος Σύμβασης: ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΩΣ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΐίίΚοπίιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος αρό την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 26 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 350.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 23 Απριλίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24 Απριλίου 
2007, ώρα 10:00. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση μετά 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.&ΙΙί^οηΙτοερίΙαΙ.ρΓ 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου κοι κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 


Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 


Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 


(3) 


Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 


Αριθμ. Διακ. 37 

Είδος Σύμβασης: ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗ- 
ΣΕΩΣ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτι¬ 
κή κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.εΐΙί^οηάοδρίΙαΙ.ςΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 


σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο οπό 12 Απριλίου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 490.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 12 Ιουνίου 2007, 
ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13 Ιουνίου 2007, 
ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε κοι μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης κοι στο νννννν.είΙί^οηΙιοερίΐαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
το παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζηπιθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 


Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 


Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 


(4) 


Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 


Αριθμ. Διακ. 38 

Είδος Σύμβασης: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηΙιοερίίεΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
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υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 20 Μαρτίου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 500.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 17 Μαίου 2007, 
ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18 Μαίου 2007, 
ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙΙΚοπΙιοερΙΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 


Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 


Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 


(5) 


Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 


Αριθμ. Διακ. 39 

Είδος Σύμβασης: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙΙΙΚοηίιοερίίαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 


ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 7 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 100.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 28 Μαρτίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29 Μαρτίου 
2007, ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηΙτοερΙΙαΙ.ΟΓ· 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 


Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 


Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 


( 6 ) 


Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 


Αριθμ. Διακ. 40 

Είδος Σύμβασης: ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙ¬ 
ΜΑΤΟΣ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙΙΙ^οηΙτοερΙΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ήμερα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της δι¬ 
ακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 29 Ιανουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 90.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 9 Μαρτίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 12 Μαρτίου 
2007, ώρα 10:00. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε κοι μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηόοερΙΙαΙ.ΟΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 


Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 


Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 


(7) 


Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 


Αριθμ. Διακ. 41 

Είδος Σύμβασης: ΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΐΜοηΙ'ΊοερΙΙαΙ.ςιΐ'· 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 


σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 5 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 350.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 11 Απριλίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού: 12 Απριλίου 
2007, ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με το 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.αίίίΚοηΙιοδρΙΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή, 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 


Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 


Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 


( 8 ) 


Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 


Αριθμ. Διακ. 42 

Είδος Σύμβασης: ΣΑΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΕΙΑΚΟΙ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηΙιοερΙίαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
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κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, η το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητος. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 19 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 65000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 30 Μαρτίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 2 Απριλίου 2007, 
ώρα 10:00. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙΙΙκοηΐΊοερΙΙαΙ.ςιΐ'· 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 


Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 


Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 


Ο) 


Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 


Αριθμ. Διακ. 43 

Είδος Σύμβασης: ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗ- 
ΣΕΩΣ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.εΙΙί^οηόοΙρΙΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 


κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της δι¬ 
ακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 29 Ιανουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 200.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 5 Μαρτίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 6 Μαρτίου 2007 
ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.εΙίί^οηΙιοδρΙΙεΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 44 

Είδος Σύμβασης: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙΙΙ^οηΐΊοερΙΙεΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
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υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 26 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 60.000.00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2 Απριλίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 3 Απριλίου 2007, 
ώρα 10:00. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηΙτοερίΙαΙ.ΟΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 


Αριθμ. Διακ. 45 

Είδος Σύμβασης: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Συμιρερότερη Προσφορά.Ι 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.3ΐΙίΙ<οηΐΊθδρίΐ3ΐ.9ΐ'· 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 


σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 19 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 2.500.000,00 

€. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24 Απριλίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 25 Απριλίου 
2007, ώρα 10:00. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο \Λ/νν\Λ/.3ΐίίΙ<οηΐΊθδρίΐ3ΐ.9ΐ'· 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η εξό¬ 
φληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται για το 
σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που προμήθευσε 
την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών 
του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την εξόφληση του μειοδότη είναι τα παρακάτω: τιμολόγιο 
του προμηθευτή, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής των ειδών του τιμολογίου και κάθε 
άλλο δικαιολογητικά που προβλέπεται από νομικές δια¬ 
τάξεις ή τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 46 

Είδος Σύμβασης: ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡ¬ 
ΡΟΦΗΣΗΣ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.βΙΜοηΙ'ΐοδρίΐΒΐ.ρΐ'. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
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ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 5 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 50.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 8 Μαρτίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 9 Μαρτίου 2007, 
ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙίΚοπΙιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 47 

Είδος Σύμβασης: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΜΑΔΑ Α' 
ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙΜοηΙ'ΐοερίΙαΙ.ςιΐ'. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 


ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 5 Φεβρουάριου 
2007 Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 
800.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 30 Μαρτίου 
2007, ώρα 14:00. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2 Απριλίου 2007 ΔΙΑΓΩ¬ 
ΝΙΣΜΟΥ Ώρα 12:30 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηόοερίΙαΙ.ΟΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται για 
το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που προμήθευσε 
την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών 
του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την εξόφληση του μειοδότη είναι τα παρακάτω: τιμολόγιο 
του προμηθευτή, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής των ειδών του τιμολογίου και 
κάθε άλλο δικαιολογητικά που προβλέπεται από νομικές 
διατάξεις ή τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(14) 

Γ' Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 48 

Είδος Σύμβασης: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΜΑΔΑ Β' 
ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οπΙιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
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κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της δια¬ 
κήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 20 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 500.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25 Απριλίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 26 Απριλίου 
2007, ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.εΙΙίΚοηίιοδρίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(15) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 49 

Είδος Σύμβασης: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΜΑΔΑ Γ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.εΐΙί^οηόοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 


Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 26 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 225000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 26 Απριλίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27 Απριλίου 
2007, ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηόοερίΙεΙ.ΟΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(16) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 50 

Είδος Σύμβασης: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΜΑΔΑ Δ' 
ΔΙΑΦΟΡΟ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.βΙίί^οηΙιοερίίΒΐ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 
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Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της δια¬ 
κήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 26 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 225.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 27 Απριλίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30 Απριλίου 
2007, ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙίΚοπΙιοδρίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(17) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 51 

Είδος Σύμβασης: ΦΑΚΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΙ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙΜοηΙιοερίΙαΙ.ςιΐ'· 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 


Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Τ ο τεύχος της δια¬ 
κήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 19 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 450.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 17 Απριλίου 
2007. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18 Απριλίου 
2007, ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΐΜοηΐΊοερίΙαΙ.ςιι·. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(18) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 52 

Είδος Σύμβασης: ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΝΑ¬ 
ΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οπΙιοερίίαΙ.ρΓ. 
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Αναλυτική κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές 
προδιαγραφές βρίσκονται στο νννννν.εΙΙϋκοηΙιοδρίΙεΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της δι¬ 
ακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 29 Ιανουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 235000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 28 Μαρτίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29 Μαρτίου 
2007, ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.εΙΙίΚοηΙιοδρΙΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(19) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 53 

Είδος Σύμβασης: ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑ¬ 
ΘΑΡΣΗΣ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 


Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηίιοδρΙΙεΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της δι¬ 
ακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 29 Ιανουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 100.000,00 

€. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 Μαρτίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 2 Μαρτίου 2007, 
ώρα 12:30 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψΑναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηΙτοερΙΙεΙ.ΟΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η εξό¬ 
φληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται για το 
σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που προμήθευσε 
την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών 
του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την εξόφληση του μειοδότη είναι τα παρακάτω: τιμολόγιο 
του προμηθευτή, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής των ειδών του τιμολογίου και κάθε 
άλλο δικαιολογητικά που προβλέπεται από νομικές δια¬ 
τάξεις ή τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 54 

Είδος Σύμβασης: ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


14825 


κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙΙί^οηΙτοδρίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της δι¬ 
ακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 29 Ιανουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 350.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 27 Μαρτίου 
2007, ώρα 14.00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28 Μαρτίου 
2007, ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙίΚοηΙιοερΙΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 21 ) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 55 

Είδος Σύμβασης: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 


Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηΙιοερΙίαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Τ ο τεύχος της δια¬ 
κήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 20 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 1300.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24 Απριλίου 
2007, ώρα 14.00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 25 Απριλίου 
2007, ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηΐΊοερΙΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η εξό¬ 
φληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται για το 
σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που προμήθευσε 
την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών 
του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
εξόφληση του μειοδότη είναι τα παρακάτω: τιμολόγιο του 
προμηθευτή, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσο¬ 
τικής παραλαβής των ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο 
δικαιολογητικά που προβλέπεται από νομικές διατάξεις 
ή τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 22 ) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 56 

Είδος Σύμβασης: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΕΝ ΓΕΝΕΙ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 
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Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΐΙί^οηάοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της δια¬ 
κήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 20 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 250.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 23 Απριλίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24 Απριλίου 
2007, ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψΑναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙίΚοπίιοδρίΐαΙ.ςΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται για 
το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που προμήθευ- 
σε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 
από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για την εξόφληση του μειοδότη είναι τα παρακάτω: τιμο¬ 
λόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής των ειδών του τιμολογίου και 
κάθε άλλο δικαιολογητικά που προβλέπεται από νομικές 
διατάξεις ή τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρε¬ 
σίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(23) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 57 

Είδος Σύμβασης: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥ¬ 
ΣΚΕΥΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ. 


Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηΙιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της δια¬ 
κήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 26 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 300.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 30 Απριλίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 2 Μάίου 2007, 
ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηΙτοερίΙαΙ.ΟΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η εξό¬ 
φληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται για το 
σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που προμήθευσε 
την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών 
του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την εξόφληση του μειοδότη είναι τα παρακάτω: τιμολόγιο 
του προμηθευτή, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής των ειδών του τιμολογίου και κάθε 
άλλο δικαιολογητικά που προβλέπεται από νομικές δια¬ 
τάξεις ή τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(24) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 58 

Είδος Σύμβασης: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 
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Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙΙί^οηΙτοδρίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της δια¬ 
κήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 19 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 110.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 26 Μαρτίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27 Μαρτίου 
2007, ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙίΚοπΙιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η εξό¬ 
φληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται για το 
σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που προμήθευσε 
την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών 
του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την εξόφληση του μειοδότη είναι τα παρακάτω: τιμολόγιο 
του προμηθευτή, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής των ειδών του τιμολογίου και κάθε 
άλλο δικαιολογητικά που προβλέπεται από νομικές δια¬ 
τάξεις ή τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(25) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 59 

Είδος Σύμβασης: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ- 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 


κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηΙιοερίίαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Τ ο τεύχος της δια¬ 
κήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 19 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 400.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 18 Απριλίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 19 Απριλίου 
2007, ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηόοερίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η εξό¬ 
φληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται για το 
σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που προμήθευσε 
την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών 
του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την εξόφληση του μειοδότη είναι τα παρακάτω: τιμολόγιο 
του προμηθευτή, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής των ειδών του τιμολογίου και κάθε 
άλλο δικαιολογητικά που προβλέπεται από νομικές δια¬ 
τάξεις ή τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(26) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 60 

Είδος Σύμβασης: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΙΣΟΗΣΙΟ- 
ΛΟΓΙΚΟΥ - Μ.Ε.Θ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
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κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙΙί^οηάοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της δια¬ 
κήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 26 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 600.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2 Μαίου 2007, 
ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 3 Μαίου 2007, 
ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙίΚοηΐΊΟδρίΐαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η εξό¬ 
φληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται για το 
σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που προμήθευσε 
την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών 
του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την εξόφληση του μειοδότη είναι τα παρακάτω: τιμολόγιο 
του προμηθευτή, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής των ειδών του τιμολογίου και κάθε 
άλλο δικαιολογητικά που προβλέπεται από νομικές δια¬ 
τάξεις ή τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(27) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 61 

Είδος Σύμβασης: ΥΛΙΚΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟ¬ 
ΡΙΑΣ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 


Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηΙιοερΙΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της δι¬ 
ακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 5 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 1550.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2 Απριλίου 
2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 3 Απριλίου 2007, 
ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηΐΊοερΙΙαΙ.ΟΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(28) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 62 

Είδος Σύμβασης: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΠΥΡΤΟΒ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Συμφερότερη Προσφορά. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
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Γραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙΙίΙκοηΙτοδρίΙσΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της δι¬ 
ακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 22 Ιανουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 55.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 23 Φεβρουά¬ 
ριου 2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 26 Φεβρουάριου 
2007, ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙίΚοηΙτοερίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η εξό¬ 
φληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται για το 
σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που προμήθευσε 
την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών 
του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την εξόφληση του μειοδότη είναι τα παρακάτω: τιμολόγιο 
του προμηθευτή, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής των ειδών του τιμολογίου και κάθε 
άλλο δικαιολογητικά που προβλέπεται από νομικές δια¬ 
τάξεις ή τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(29) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 63 

Είδος Σύμβασης: ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Συμφερότερη Προσφορά. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.ΒίΜοηΐΊοερίΙβΙ.ρΐ'· 


Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της δι¬ 
ακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 22 Ιανουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 65.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 26 Φεβρουά¬ 
ριου 2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27 Φεβρουάριου 
2007, ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν,αΐΜοηΐΊοερίΐΒΐ.ρι·· 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(30) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 64 

Είδος Σύμβασης: ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΑΓ¬ 
ΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΙΝΔΟΚΥΑΝΙΝΗΣ (ΙΟΘ) ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ ΒΥΘΟΥ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Συμφερότερη Προσφορά. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.βίΜοηΙιοερίίΒΐ.ρΐ'· 
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Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, ή 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της δι¬ 
ακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 22 Ιανουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 110.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 27 Φεβρου¬ 
άριου 2007 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28 
Φεβρουάριου 2007 ! Ώρα 12:30 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙίΚοηίιοδρίΐαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται για 
το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που προμήθευσε 
την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών 
του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την εξόφληση του μειοδότη είναι τα παρακάτω: τιμολόγιο 
του προμηθευτή, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής των ειδών του τιμολογίου και 
κάθε άλλο δικαιολογητικά που προβλέπεται από νομικές 
διατάξεις ή τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(31) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 65 

Είδος Σύμβασης: ΦΟΡΗΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟ¬ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ. 

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγωνισμός. 


Κριτήριο κατακύρωσης: Συμφερότερη Προσφορά. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γ ραφείο Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 -14:00. Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηΙιοερίίαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το Νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητουμένων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
ή μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους Διακήρυξης: Το τεύχος της δι¬ 
ακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 22 Ιανουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 90.000,00 € 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 28 Φεβρουά¬ 
ριου 2007, ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 1 Μαρτίου 2007, 
ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηόοερίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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